Ughdarras lonadail: Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 10,985 14,662 3,374 310 29,331 
1981 9,838 17,369 6,473 925 34,605 
1991 9,814 18,108 9,734 1,579 39,235 





